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PETECKI 


b. kapitan 


przeżywszy lat 41, po długiej a ciężkiej chorobie, zaopatrzony św. Sakramentami, 
zmari dnia 22 września 1942 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w sobotę dnia 10 października b. r. o godzinie 8'/, rano w kościele OO. Jezuitów przy ul. Kopernika, 
o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 
Żona, syn i rodzina. 


Zakład pogrzebowy ‚CONCORDIA‘ 
Jana Wolnego 
Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 
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